lekarz 


przeżywszy lat 38, po długiej a ciężkiej chorobie. zasnął w Panu 
dnia 11 stycznia 1946 r. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi w poniedziałek 14 b. m. o godz. 3 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


zona, Siostra i rodzina. 


Zakład pogrzebowy „WIECZNOŚĆ” 


KAROLA WAGI Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
KRAKOW, UL. MIKOŁAJSKA 5 — TEL 552-05 


